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la distance de la source de lumiere au cube le plus voisin etait de Om,5. En meme temps les cubes avaient ete converts d'ouate et la face anterieure reflechissante abritee par une piece de carton, qui recouvrait le milieu de la surface. Toutes ces precautions etaient destinees a eviter les erreurs qui pouvaient provenir des variations de la temperature du verre pendant la duree des experiences. Les deux faisceaux de rayons lumineux reflechis par le premier cube passaient, separes par un intervalle de pres de 28mm, par 1'appareil que represente la figure, et qui etait souteriu par un support de bois vernis et place entre les deux cubes a egale distance de chacun d'eux.
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La partie interieure de 1'appareil s.e compose d'un reservoir cylindrique A, par ou passe un tube cylindrique B. A chaque extremite du reservoir se trouvent deux ouver-tures circulaires, dont 1'une conduit au reservoir, I'autre au tube B. Ges ouvertures sont fermees par deux plaques de cristal C et C', et une plaque de caoutchouc tres mince et taillee en forme de 8 est placee entre chaque verre et la plaque terminate du cylindre. Les plaques de verre sont fortement serrees centre celles-ci au moyen de tubes D et D;, munis d'un collier exterieur